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本报香港电  台北消息：台湾有线电视业者为节省营
运成本，涉私装增波器，将电费转嫁近万收视户，平均每
户每月损失1000元新台币，年损失金额超逾亿元。

    有线电视业者为延续电视信号波强，必须设增波器，
平均每50到100 个收视户就要设置一个增波器及相应的电
源供应器，但收视户因忧虑增波器的电波影响人体健康，
所以大都不同意安装。有线业者于是未经收视户同意，涉
嫌将增波器偷偷挂在收视户外墙，并违法盗接收视户电源，
从而省下大笔营运成本。

    全台湾有线电视收视户约有 320 万户， 增波器约有
32000个，而其中三成为偷接。据估计， 被窃电户总数高
达9600户以上，年损失更达一亿一千五百万新台币，被盗
电用户平均每月损失1000元新台币电费。 